TELEFUN 


VALVOLE: 1) WE 43 2) WE 33 

VALORI CONDEN SATORI 



KEN 559 


3) WE 37 4) WE 38 5) WE 54 

E RESISTENZE 


48 

i M • ohm 

63 

100000 ohm 

49 

1 M ohm 

64 

20000 pF 

50 

200 pF 

65 

500000 ohm 

53 

200 pF 

66 

0.25 MF 

54 

50 P F 

67 

100000 ohm 

55 

250000 ohm 

68 

1 M • ohm 

58 

100000 ohm 

69 

100 pF 

5? 

50 pF 

70 

20000 pF 

58 

300 pF 

7 J 

0,5 M • ohm 

59 

2500 ohm 

72-73 

8 MF 

60 

10 MF . 

78 

pF 2000 

61 

50000 ohm 

78a 

50 ohm 

62 

0,5 MF 















